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Middelgrieks 


Middelgrieks, ook wel Middeleeuws Grieks (MsaatcoviKf| EAApviKT|) of Byzantijns Grieks genoemd, is de 
historische ontwikkelingsfase van de Griekse taal tussen het einde van de klassieke oudheid in de 4e of 5e 
eeuw en het einde van de middeleeuwen in de 15e eeuw. De conventionele begin- en einddatums hiervoor zijn 
330 (toen keizer Constantijn de Grote zich vestigde in Byzantion , later Constantinopel genoemd) en 1453 
(Beleg en val van Constantinopel). Echter worden de schrijvers van de 4e eeuw vaak nog gerekend tot de 
voorgaande periode van het Koinè-Grieks. Het Middelgrieks werd opgevolgd door het NieuwgrieksJ 1 ^ 


Bronnen, noten en/of referenties 

1. Encarta-encyclopedie Winkler Prins (1993-2002) s.v. "Byzantijnse literatuur". Microsoft Corporation/Het 
Spectrum. 

Indo-Europese talen > Kentum-talen > Grieks 
Helleense talen: Uitgestorven: Myceens (Lineair B) ■ Oudmacedonisch ■ Lineair A? 

Oudgrieks: Dorisch ■ Arkadisc h-Cyprisch ■ Aeolisch ■ Ionisch ■ Attisch ■ Koin è-Grieks ■ Byzantijns 
Grieks 

Nieuwgrieks: Katharevousa ■ Dimotiki ■ Modern Pontisch ■ Modern Grieks 
Zeldzame Griko ■ Tsako nisch ■ Romeyka ■ Cappadoci sch 

varianten: 


Overgenomen van "https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Middelgrieks&oldid=55849474" 
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